Inz. mgr 


Władysław Leszek Staron 


przeżywszy lat 33, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 27 sierpnia 1952 r. w Zakopanem. 


Zwłoki przewieziono do Krakowa. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w sobotę dnia 30-zo b. m. o godzinie 11 przed poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


ojciec, siostry, bracia, narzeczona i rodzina. 


A 


